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Der ist am glucklichsten, er sei 

Ein KOnig oder em Geringer, dem 

In seinein Hause Wohl beschieden ist. 

(Goethe, Iphigenie auf Taiiris) 



Das i mmcr tauter, immer aufregender unci angreifender 
werdende Geschafts- unci Gesellschaftsleben unserer 
Zeit macht jedem Menschen, der inmitten dieses Strudels 
zu lel>en gezwungen ist, jenen Zufluchtsort immer wich- 
liger, an dem er nur sieh selbst zu geniigen braucht — 
„das eigene Heim". 

Wenn die Tur unseres Hauses hinter tins ins SchloB 
gefallen, weichen die Anspannung unci der Zwang, den 
die anderen Menschen uns auferlegen, von uns. Wir 
besinnen uns wieder auf uns selbst, unci ein wohltuendes 
Gefiihl der Behaglichkeit kommt uber uns. 
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Freilich nicht jede Wohnung isl imstande, das Gefuhl 
des Zuhauseseins auszulosen, das der vom gerauschvollen 
Osterspaziergang lieimkehrende Faust mit den Worten 
ausdruckt: 



Ach, wenn in unsrer engen Zellc 
Die Lampe freundlich wicder brennt, 
Dann wirds in unserm Busen hcllc, 
I in Her z en, das sich selber kcnnt. 
Vernunft Fangt wicder an zu sprechen 
Und Hoflhung wicder an zu bluh'n, 
Man sehnt sich nach des Lebcns Bachen 
Ach, nach des Lebens Quelle bin. 



Wie ein unpassend gewahlter Rahmcn die Wirkuns 
emes schonen Bildes zu zerstoren vermag, so nuili auch 
der Rahmen, der den Menschen zu Hause umgibt, wohl 
angepaBl sein und befriedigend auf alle Sinne wirken. 



Nun denkt jeder, der sich ein 
eigenes Heim schaffl, heute schon 
damn, die Mobcl nach seinem Ge- 
schmack herstellen und die Wande 




National Radiator 
hinter verschliefibaren Turen 
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Burg Katz am Hliein 

mit Zentralheizung versehen 




dementsprechend tapezieren zu lassen. Er weiB audi, 
daC es hiibscher und bequemer ist, elektrisches Licht in 
seinen Raumen zu haben, als etwa Gas oder Petroleum. 



r 



Aber eine viel zu geringe Wichtigkeit wird noch immer 
der Losung der Frage beigemessen, wie die Wohnung 
geheizt werden soil. Was nutzen Stilmobel und Seiden- 
tapete, was die alten Rokoko-Schranke oder Louis XVI- 
Stuhle, wenn es wahrend der rauhen und kalten Jahres- 
zeit in den Zimmern kalt ist, wenn, trotz der vielen Eimer 
voll Kohlen, die man in die Ofen getan, der Frost auf 
Schleichwegen in die Zimmer dringt! Denn ein Ofen, 
wenn er noch so breitspurig in der Ecke stehl, gewahrl 
niemals die Sicherheit fiir ein gleichmaBig durchwarmtes 
Zimmer. 



Angenehme , grundliche Durchwar- 
mung einer Wohnung, eines Hauses, die 
wirkliches Wohlbehagen erweckt, ist nur 
durch die zweckmiiBige Zentralheizung 




Naliona] Fenster-Radiator 
gebogene Form 
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Zeotralheizang fur Schulen 



miltels Warmwasser oder Niederdruck- 
dampf moglich. 

Trotzdem die Warmwasser- oder 
Niederdruckdampf - Heizung in Hirer 
heutigen Vollkommenheil ein noch 
jungerer Gedanke ist, muB doch fest- 
gestellt werden, daB ihre Verwendung 
von Tag zu Tag an Ausdehnnng gewinnt. Nicht nur 
in den kleinen und groBen Verwaltungsgebauden cles 
Staates, der Gemeinden, Verbande oderPrivaten, inKirchen, 
Theatern, Krankenhausern, Schulen, Hotels hat sieli die 
ZentralheizungdenVorrangerobert,sondern auch in burger- 
lichen Wohnungen, in Eigenhausern, wie in Mietskasernen 
werden ihre Vorziige immer niehr erkannt. 



Die Vorziige sind okonomischer, praktischer, 
sanitarer und asthetischer Natur. 

Wie es niemandem einfallen wird, fur seine 
Wohnung einc kleine Gasfabrik oder einen 




National Gliederl 
inr- Warmwaui i heizung 
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cigenen Elektrizitatserzeuger aufzustellen, weil er 
weiB, daB er auf diese Weisc sein Licht nicht 
so billig habcn kann wie beim AnschluB an die 

offentliehen Xctze, so ist es eine okonomische 
Barbarci, in jedem Zimmer eine besondere 
Feucrstelle zu unterhalten. 



National Rundkessel 
f'i'ir Niederdruckdampf 



Es ist uberhaupt mil dem moderncn Empfinden 
ganz unvereinbar, daB in einem Hause, wo der Verkehr der 
Lieferanten und Boten auf eine besondere Hintcrtreppc 
verwiesen, wo die Wohnungsinhaber sich von der Be- 
riihrung mit den nicht immer angenehmen Formen 
der wirtschaftlichen Hausversorgung sorgfaltig isolieren, 
die Dienstmadchen die Kohleneimer fiber die atu 

Teppiche der Zimmer tragen, sich andauernd 
mit dem Anheizen und dem XachsehuUen der 
Ofen beschaftigen und beim Ascheausnehmen 
die Mobel dick uberstauben. Dazn kommt, 
daB bei der veralteten Ofenheizung die Woh- 
nung unmoglich sclion am fruhen Morgen be- 
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haglich durchwarmt sein kann. Das Ofenfeuer braucht 
gewisse Zeit, um sich zu cntwickeln, und noch langer 
claueri es, bis der Kachelofen Warme auszustrahlen be- 
ginnt. So ist niemand, der gern im kalten Zimmer schlaft, 
bci Ofenheizung imstande, zuni Ankleiden sein 
Zimmer an gen eh m durchwarml zu habcn. 



Der liebe alte kachelne Freund, fur den 
so gar nichts mehr spricht, begegnel darum 
immer mehr und mehr nur noch scheelen 
Augen. Und nichl lange mehr, so liegi audi 
er auf dem groBen Scherbelberg der Ober- 
Iiolten, den die moderne Technik immer holier 
und holier Ulrmt. 
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National Kessel 
Einfuclu' Bedienun 
Leiclite Reinigung 



Zentralisierung ist der groBe Grundgedanke, 
der hcute durch die ganze technische Welt 
geht. Es gibt keinen Grund, weshalb die 
Heizungsteehnik sich ihm versehliefien sollte. 
Ein ,, National Kessel" im Keller, dessen cine 
Feuerstelle das ganze Hans mit Warme ver- 
sorgt, ist imstande, die gleichc Warme fur er- 
heblich weniger Geldaufwand zu liefern, den 
die Kohlenzufuhr fur die Einzelofen erfordert. Er leitet, 
je nach Art der Heizung, Warmwasser odcr Dampf, durch 
Rohrleitungen in die Radiatoren und diese iibcrtragen die 
Warme an die Raume. Durch Ruckleitungen wird das 
Wasser bezw. der kondensierte Dampf 
dem Kessel zur Wiedererwarmung zu- 
ruckgefuhrt. 

Und welch eine Summe von Rehaglich- 
keit schliel.it ein mit Zentralheizung ver- 
sehenes Hans in sich! Sofort nach 
Offnen der Haustiir bleibt die Winter- 
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kulte hinter cinem zuruck. Die Entreehalle, 

die Treppenaufgange sind angenehm durch- 

warmt. Man hat nicht notig, durch eisige 

Korridore zu schleichen, his man endlich in 

die NShe des warmenden Ofens im Zimraer 

selbsl gelangl ist. In den Wohnraumen 

findet man nur dann, wenn sic Zentral- 

heizung besiizen, eine his zum auBersten 

VVinkel gleichma&ige Warme. Auch nur dann ' Bck«-iudunor 

sind die Zimmer bei strenger Kalte frei von gesundheits- 

sehadlicher ZuglufL 




Freilich hdrl 




man des ofteren, daC Zentralheizung 
trockene Lull erzeuge. Dieser 
Glaube stfltzt sich auf UmsUnde, 

die heute nichl mehr vorhandcn 
sind. Als die Zentralheizung auf- 
kam, benutzte man als VVSrme- 
9 i ln den Zimmern sogenannte 
Rippenkdrper, die ganz diehi mil 
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eisernen Scheiben besctzt waren. In den engen 
Liicken zwischen diesen Rippen, die durch kein 
Staubtuch je gereinigt werden konnten, sammelten 
sich allmahlich dicke Staubmassen an, die beim 
Heizen langsam verbrannt warden und die Luft 
mit einer unendlieh feinen Asche erfullten. Wenn 
dieser verbrannte Staub in die Lungen gelangte, 
hatte man das Gefuhl einer besonderen Trockenheit im 
Zimmer, jedenfalls einer sehr unangenehmen Empfindung. 



A 




National Radiator 



Heute ist das Zeitalter der Rippenkorper vorbei, uberall 
werden „Radiatoren" verwendet, glatte, guBeiserne Flachen 
in Formen, die dem Auge wohlgefallig und zugleich der 

Reinigung von alien Seiten vollkommen zugang- 

lich sind. 



Wenn die Radiatoren taglich genau so von Staub 
befreit werden wie die Mobel, so ist eine Aus- 
trocknung der Luft ganz unmoglieh. Wie sollte 
das auch geschehen? Die Heizkorper, in deren 




National Speisesaal-Kadiator 
mit Warmeschrank 
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Innern heifies Wasser oder Dampf stromt, konnen die 
Feuchtigkeit der Luft doch nicht einschlucken, und 
ebensowenig ist es moglich, daB sie auf irgend eine Weise 
zum Zimnier hinausgedrangt wird. 

,, National Radiatoren" sind zugleich ein Schmuck fur 
jedes Zimmer. Sie werden in groBer Auswahl an Modellen, 
in glatter und verzierter Ausfiihrung, 
holier und niedriger Form geliefert, 
konnen freistehend oder hinter 
modernen Verkleidungen, in Nisehen, 
Kaminen usw. aufgestellf werden und 
passen sich in GroBe und Farbe jeder 
Zimmerausstattung an, so daB sie 
alien Gesehmacksrichtungen Rechnung ySSS^P^SSSSS^ 

Ira gen. 
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Das Alte sturzt, es andert sich die Zeit, 
Und neues Leben blQht aus den Ruinen. 

(Schiller, Tell. 4. 2. i 



T Jon den Vorziigen der Zentralheizung ist kein Haus 
▼ ausgeschlossen. NeueHauser, nicht nur mit luxuriosen, 
sondern auch mit burgerlichen Wohnungen, werden 
moistens mit Zentralheizung versehen. 



Aber auch in alten Gebauden laBt sie sich stets ein- 
richten, mit Kosten, die gegenfiber den entstehenden Vor- 
teilen auBerst gering sind. Die Entfernung der Ofen, die 
Anlage der Rohrleitungen hat fur die Bewohner woh! 
kleinere Storungen im Gefolge; aber das sind Unzu- 
traglichkeiten, die schnell uberstanden sind und in gar 

keinem Verhaltnis 




zu den 
Vorteilen stehen. 



erlangten 



Altere Gebaude 
mil der unmodernen 



Zufriedene Mieler dureh Zeutralh 
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•.Heifiwasser im CberfluC 
fiir dus Badezimmer etc 



nicht nur eine gleichmaBige, gesunde 
Erwarmung der einzelnen Raume und 
des ganzen Hauses, bei sparsamem 
Brennmaterialverbrauch gesichert, son- 
dern es wird dadurch audi eine perma- 
nente, vorteilhafte Verzinsung des an- 
gelegfen Kapitals geboten. Denn die 
Heizungsanlage behalt ihren vollen Wert wahrend der 
ganzen Lebensdauer desGebaudes undReparaturen machen 
sich nur in den seltensten Fallen notwendig. Die fur eine 
solche Heizung aufgewandte Summe kann folglich nicht 
als direkte Ausgabe betrachtet werden; sie reprasentiert 
vielmehr einen dauernden Wert und ist daher eine 
sich gut rentierende Geldanlage. Und zwar deshalb, 
weil das Gebaude insofern im 
Werte steigt, als es eine hohere Miete 
abwirft, einen bedeutendgiinstigeren 
Verkaufspreis erzielt und audi die 
Aufnahme von Hypotheken auCer- 
ordentlich erleichtert. 




National lUindkessel mil Druckkessel fQr 
Heifiwasser-Versorgung in Waschkuchen 






Wohltatig 1st des Feuers Machl 

Weno Nie (Jer Menscb bezahmt, bcwacht. 

(Schiller. 1). I.. \. <l. (ilocke.) 



Mit der modernen, zweckmaftigen Zentralheizung lassen 
sich sehr lcicht die Annehmlichkeiten einer Warm- 
wasserversorgung verbindcn. Welch eine Wohltat ist es, 
warmes Wasser uberall und zujederZeitzurVerfiigungzu 
haben! Ein Bad, fiir dessen Vorbereitung man sclbst hei 
der Anwendung des besten Badeofens mehr als eine halbe 
Stunde gebraucht, ist in drei Minuten zur Benutzung 
fertig. Im Baderaum fehlen auBerdem die Ausdunstungen 
und die innerhalb der engeti Wande oft unertragliche 
Hitze des Ofens. Warmwasser wird andauernd in (\vr 

Kiiche, wo man sons! fur jeden 
Topf immer von neuem Feuer 
anziinden muC, gebraucht, und 
es ist uberaus angenehm im 
Schlafzimmer. 



HeiBwasser im OberfluO fur Garagen etc. 




SEIT E2 



Die deutschen Heizungs-Ingenieure, die in derWelt mit 
Recht als „erste Autoritat" anerkannt werden, empfehlen 
fiir jedeWohnung, jedes Haus, ob bescheidenoderluxurios, 
ob in der Stadt oder auf dem Lande gelegen, die moderne, 
zweckmafiige, bequeme Zentralheizung in Verbindung mit 
den Annehmlichkeiten einer Warmwasser-Versorgung. 




Chemisches Laboratorium zur Prufung des Roheisens 
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